

LES ROSES. 2 3 

ROSA RUBIGIJNOSA 

NEMORALIS. 

R. ger/nmibus uva tu pedunculisque glanduloso-hispidis ; joliolis 
quiñis, rarius septenis, rotundo -ellipticis, supra subpubescentibus, 
subtus villoso-glandulosis, incequaliter serratis; petiolis villosuUs cau- 
leque aculeatis; Jloribus parvulis. (N.) 

R. {Nemorosa). Libert, ¡ned. dans Le Jeune, Fl. de Spa 2. 
p. 31 1. 

L’ÉGLANTINE DES BOLS. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui seléve «i la hautéur de six á huit pieds. Les 
branches adultes sont munies daiguillons assez forts, crochus, 
ecartes, peu nombreux : les jeunes rameaux et les sommités 
des tiges en sont entiérement dépourvus. Les feuilles se com- 
Posent de cínq, trés-rarement de sept folióles dun verd-pále, 
de foinie elliptique, pointues an sommet, arrondies á la base, 
irréguliérement dentées, pubescentes des deux cotes, et recou- 
vertes en-dessous dune multitude de glandes visqueuses. Elles 
sont supportées par un pétiole velu garni de quelques petits 
aiguillons crochus, muni á sa base de stipules pointues, légé- 
rement denticulées á leur sommet. Les fleurs naissent, en °é- 
néral, solitaires á lextrémité des ramuscules qui croissent le 
l°ng des branches principales : cependant on en trouve quel- 
quefois deux ou trois réunies ensemble, en une espéce de 
corymbe. Les pédoncules sont hérissés de poils spiniformes 




























































